IGNACY SOKO 


pens. konduktor kolei pölnoene], 


przeżywszy lat 48, po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł we Czwartek dnia I Lutego 1900 r. 


W smutku pograżona żona z dziećmi zaprasza Krewnych, Znajomych, Kolegów oraz pobożną Publi- 
czność na wy prowadzenie zwłok, które się odbędzie w Niedzielę dnia 4 Lutego b. r. o godz. 3-ciej popoł. 
z Kolegium Medicum, ul. Grzegórzecka wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w Poniedziałek dnia 5 Lutego 1900 r. o godz. S-ej rano w kościele św. Mikołaja. 


Droz W. Korneckiego w Krakowie. 


